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وزارة الصحه /البيئه مديرية العيادات الطبية الشعبية 
Ministry of Health/Environment‏ مختبر مستشفى الامام علي عليه السلام 
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تأسست 1920 FOUNDED‏ 


Health Certificate شهادة صحيه‎ 
2019 Novel Coronavirus test لفحص مسحة فايروس كورونا المستجد‎ 
this certificate has been granted to the person upon their personal لقد تم منح هذه الشهادة بناء على رغبة الشخص , دون اي مسؤولية من الجهة‎ 
request to whom it may concern and MOH is not responsible for المانحة‎ 
anyconsequences resulting from this 


الاسم الكامل عبد السلام جعفر مهدي | Full Name ABDULSALAM JAAFAR MAHDI‏ 


Gender - Age Male-64.00 الجنس-العمر‎ 
Registration No. 66925 رم التسلسل‎ 
Passport / ID No. A9436980 رقم الجواز / البطافة التعريفية‎ 


Date of report 05-APRIL-2021 تاريخ اصدار النتيجة‎ 
Nationality IRAQI الجنسية‎ 


النتيجة السالبة لا تعني عدم الاصابة بمرض كوفد 19 او عواقبه بينما النتيجه, الموجبة تعني A negative result does not mean not suffering from Covid 19 disease or its‏ 
الاصابة الفعالة بالمرض والاصابة بفايروس كرونا المستجد يجب ربط الحالة الطبية والتاريخ consequences, while a positive result means effective infection with the‏ 


disease and infection with the emerging المرضي مع فحص المسحة او الدم‎ 
SARS-Cov.19, 

medical examination and patient medical history must be correlated 

SWAB test (2019-nCoV) فحص مس د(۷ 0 € م-2019)‎ 
WE CERTIFY THAT A SWAB from THIS PERSON نؤكد ان مسحة الشخص اعلاه قد تم فحصها لمرض‎ 
is tested for COVID-19 BY (real time-PCR) , (real timıe-PCR) بطريقة‎ (Covid-19) 


Result interpretation is : 0 وظهرت نتيجة المسحه كالتالى‎ 
8 Nga) غير مصاب‎ 1 
NO 2019 Novel Coronavirus (2019-nCov) RNA was detected in the specimen, and the concentration was 
lower than the sensitivity of the kit 


استخدام تطبيق الكامرة للتحقق من صحة التقرير عن طريق مسح الكيو ار كود scan the Qr code by mobile camera app to check report validity‏ 


Travel date changes is not out responsibility التاخر في مواعيد السفر ليست مسوليتنا‎ 


Director Authorization 


للاستفسار الاتصال على رقم الموبايل-07732676686:يجب استلام نسخة ورقية لغرض السفر خدمة 24 ساعه وعلى مدار الاسبوع ويتم 
تسليم النتيجة بما لا يزيد عن ال 24 ساعة مع مراعاة الحالات الطارئة 





